Ml EnfermeriaNeonatal 


Curso de Lectura, Escritura y Publicación Científica 
3° Edición 
Modalidad virtual 


Docentes: Dra. Norma Rossato y Dra. María Elina Serra 


Destinado a profesionales y estudiantes avanzados de las ciencias biomédicas. 


El objetivo del curso es ofrecer herramientas básicas para la lectura crítica, 
escritura y publicación de informes de trabajos de investigación, presentación de 
casos clínicos y presentaciones en congresos científicos, y describir el proceso 
de gestión editorial, sus actores y el marco ético que lo rige. 


Conocer los secretos de la escritura científica brinda mayores posibilidades 
de que un manuscrito sea aceptado para su publicación, de abreviar los 
tiempos de revisión y de acceder a revistas de alto impacto. 


Comienzo: 16 marzo de 2015 
Dedicación semanal: 6 horas 


Duración: 4 meses 


Consultas a: cursoescritura(Wdfundasamin.org 
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